Circuit Bank 2 


P0390 Camshaft Position Sensor "B" Y iial - ALS aae 
P0391 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance Bank 2 B YE elal Aal SA agac 
P0392 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low Bank 2 oaii aga -Y Aia ALSI a gae 
P0393 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High Bank 2 i ga -Y iial ALSI agac 
P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent Bank 2 cs glia pha) -Y Aka) ALSI a gae 
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow SAN (asadi 21 3& us) EGR ots 
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected CAS € (hx (astal SI 293) EGR ots 
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected jaN AN (ias V (astell CE. 293) EGR oua 
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit (edi SIS ysi) EGR oss 
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance qr BÀ é edad V (asali SI 294) EGR ots 
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low oaii Mp» Y (aal e 29) EGR ost 
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High d ja ga V (edil 23. 45:3) EGR oc 
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low Qaia MS (ali le 253) EGR ots 
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High djs ga V (edil 23. 45:3) EGR oc 
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit (exi c 3£ yi) EGR oss 
P0410 Secondary Air Injection System Sa el gll cäa aii 


P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected Taa gf (Ris hli uil gà Dis. alii 
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit A daal cauaa Vus ill elgg ia. alii 
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open A ïa giia bha \ Jahal) oitua Ng iil elgg ca alii 
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit (Agis BON d ea Vai plei cols alis 
Shorted 

P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit B dail olma Vs Hil el agli cia alii 
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Open åa giña $ 13 VB. Jail mtua Vus Ùl e sell ois. alii 
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit ROBES hg IG S E 
Shorted 

P0418 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit dal) sua Ve gil! el gll Gia ahi 
P0419 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit dal) sua eli el sell in. alii 
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 Y Acad | cs gllal] andi caa 494 ya NO2 Ail atua 
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1 giha cias alial agaa V p] ilia NO2 iial acus 
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1 Y iial V cs glad] andi cai 253a NO2 isi bua 
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1 sikai sali ias eI yai) Jali aie | NO2 Ail bua 
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 1 alha aali cias G 30 ya aga 1NO2 Aidi cata 
P0425 Catalyst Temperature Sensor Bank 1 )NO2) &sll acus. Sla Aaa olaa 
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance Bank 1 qr Bi se ela )NO2) «sull ibua Baha iad aba 
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Bank 1 gaiii 343 )NO2) i ilaa bla 43.73 Data 
P0428 Catalyst Temperature Sensor High Bank 1 £s 34» )NO2) «isl olua Bla 4 )3 oulua 
P0429 Catalyst Heater Control Circuit Bank 1 )NO2) &sll otua 8 J| ya Aaa cata. 
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2 Y iia V giha sali cua ai ya NO2 Aia alua 
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2 giha cias alial 23 ja V go) A1 a NO2 iial alua 


P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2 Y iia V giha sali cass 2524 NO2 iial alua 
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2 alha sali as eI Sl Jasi) aie | NO2 Aiull lua 
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 2 alha aali cias j Sla 43 ya 1NO2 Aidi alaa 
P0435 Catalyst Temperature Sensor Bank 2 )NO2) &sll otua Sla Aaa alaa 
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance Bank 2 AI é elal \)NO2) «ill olaa bla 4 3 aoa 
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Bank 2 gaiii 343 )NO2) i olaa bla 432 atua 
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Bank 2 tiia 34» \)NO2) «isl olua bla iaga oila 
P0439 Catalyst Heater Control Circuit Bank 2 )NO2) Aia otua Sla Aaa olaa 
P0440 Evaporative Emission System 35$ gll 333 ya aliil alii 
P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Taa é Gaal i ya galii adis 
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) Ciis i aal i a aliil atii 
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit (222311 mwa $12) 2 sl ll $3 a galii alii 
P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open (Aaii Sa Sa ya galii alai 
P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted (82.542 8 aa sd Ai ya galii aus 
P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit (43.9431! liens asail) 8 s) sl S ya aliil ausi 


P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open åa giia bla ( Anggil luzi aail ba oll SA oa alli ausi 
P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted (Ai aas aail B) È B gaia Sa ai SA ya aliil alii 
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit 35d gll $ Aul ai (e SII A geil Lau 
P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch bual huala SA oa galii ausi 
P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch (lii yè al nin. aalas Al ya galii aUis 
Range/Performance 

P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low oaii Apa ea: ue eal ill laaa sl i ya aliil atii 
P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High qd aga V (ceni s eal) lica aca sd gll $ Al Ga galii adis 
P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent ii YA el eai E eal) eia (aca à gll 8 d ca aliil alii 
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) (2995 BI ca 3) 2 gll SA Ga aliil atii 
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) (la is Sii mp Ee a galii alai 
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off) (G È aÉ JA aa i A ai Jhe 
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low gaiii gal (358 9l AS citas) à i] alii 
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High tiia gal (II AAS ila) agi gl bAi aai 
P0460 Fuel Level Sensor "A" Circuit PEPEE 
P0461 Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance Ai e ela Nj oji ilà 
P0462 Fuel Level Sensor "A" Circuit Low oaii ya ui Al à 
P0463 Fuel Level Sensor "A" Circuit High gia Ma M oS AX i 
P0464 Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent Eglit yj dalla glad V oji Ail gå 
P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit (El Lin) a a i alii 
P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance ai ue Bia asi Ai aU 
P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low gaiii M25 iall Cacus) o i aii 
P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High gi ja Ya AI ai i alii 
P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent óil gia é elal WS Real la) Ba aai 
P0470 Exhaust Pressure Sensor adal) cl JE biua ilua 
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance CA ue elal V aali cl je biua ilua 
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low oaii MY ailal) cu E bia bua 
P0473 Exhaust Pressure Sensor High iia ga V ailal) cil je Bia bua 
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent gii eli) \ alali cl je biua glua 
P0475 Exhaust Pressure Control Valve ell cu e hia asail cibus 
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance qa Bi e elal V aali GIJE kan, asail cba 
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low Qiii MY adal cub Je ica: asail cius 
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High gii Ya \ adal) cbe bias asail citus 
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent iia slal adal) cal je hida asail) cua 
P0480 Fan 1 Control Circuit 3 ail] Aa gja Jie 
P0481 Fan 2 Control Circuit Y a äl iag dhe 
P0482 Fan 3 Control Circuit Y ail iag dhe 
P0483 Fan Rationality Check dalal baaria aa pil agya 
P0484 Fan Circuit Over Current ail) Aa gyal giia JLi Jhe 
P0485 Fan Power/Ground Circuit ia gyal i aa A dhe 
P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit edad AE ugs glua 
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit (EGR) ex! c je wadi glua 
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Ahi è shal NEGR) ex SI 2x catus 
Range/Performance 

P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low Qaia Mp V alali cub JS ui gai aUis asail 8 ja 
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High fija aga \ aateli SI agi alii asail Sa 
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1 Y iial le Ciis VE ai e Gill el agli cia alii 
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 2 Y iial le Cis VE ai e Sil el agli ia alii 
P0493 Fan Overspeed 34 ill åa 5 Jal li ja olyga dhe 
P0494 Fan Speed Low A4 jill agal gaii olg Jhe 
P0495 Fan Speed High A4 Mill Áa 9 ja bas Åc yu dhe 
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow (d js iiSi a gd gll ii alai 
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow gaiii gi 5i aii 
P05XX Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs ((&.3 Jhe)) bastua cale AI laa «Jan aSa Si 4e yaa 


